Wilhelm Reinlánder k. k. Oberst im Linien-Infanterie-Regimente FMlt. Rupprecht von Virtsolog Nro 40. Generalstabschef des k. k. General- 
Commandos zu Ofen, dessen Schwester Emma verehlichte Frey und das Offiziers-Corps des k. k. 40. Linien-Infanterie-Regiments, geben allen 


Verwandten und Freunden die Nachricht von dem höchstbetrübenden Hinscheiden ihres innigstgeliebten Bruders und unvergesslichen Kameraden 


k. k. Hauptmann 


RUDOLF REINLANDE 


welcher nach längerem Leiden am 3 November 1872 früh 7 Uhr in Krakau im 41 Lebensjahre selig im Herrn entschlafen ist. 


Die irdische Hülle des theueren Verblichenen wird im k. k. Garnisons-Spitale am 5. November Nachmittag 3 Uhr eingesegnet und im 


städtischen Friedhofe im eigenen Grabe beerdigt. 
Die heiligen Seelenmessen werden Mittwoch den 6. November 1. J. früh 9 Uhr in der St. Peters- Kirche gelesen. 


Krakau am 4. November 1872. 


Buchdruckerei des „Ozas“ in Krakau. 


